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TOTAL 

NEWPORT LORILLARD 
VOLUME VOLUME 


NOV 

1986 

MONTHLY VOL 

1758217 

3710636 

DEC 

1986 

MONTHLY VOL 

2656151 

5471096 

JAN 

1987 

MONTHLY VOL 

1038333 

2355686 

FEB 

1937 

MONTHLY VOL 

1347933 

2744606 

MAR 

1987 

MONTHLY VOL. 

1976582 

3770816 

APR 

1987 

MONTHLY VOL 

1767259 

3714850 

MAY 

1937 

MONTHLY VOL 

2362358 

4844067 

JUN 

1987 

MONTHLY VOL 

2902084 

5784139 

JUL 

1987 

MONTHLY VOL 

960381 

1886533 

AUG 

1987 

MONTHLY VOL 

1732979 

3324988 

SEP 

1937 

MONTHLY VOL 

1976856 

3746349 

OCT 

1987 

MONTHLY VOL 

1854,043 

3,601,140 

NOV 

1986 

6MM TOTAL VOL 

11110929 

23308233 

DEC 

1986 

6MM TOTAL VOL 

10865455 

22653380 

JAN 

1987 

6MM TOTAL VOL 

10959437 

22799682 

FEB 

1987 

6MM TOTAL VOL 

10611955 

22042089 

MAR 

1987 

6MM TOTAL VOL 

10780316 

22096752 

APR 

1987 

6MM TOTAL VOL 

10594476 

21767690 

MAY 

1987 

6MM TOTAL VOL 

11198617 

22901122 

JUN 

1987 

6MM TOTAL VOL 

11444550 

23214164 

JUL. 

1987 

6MM TOTAL VOL 

11316598 

22745012 

AUG 

1987 

6MM TOTAL VOL 

11701644 

23325394 

SEP 

1987 

6MM TOTAL VOL 

11701918 

23300927 

OCT 

1987 

6MM TOTAL VOL 

rrT73H70i j 

23187216 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/tjwj0004 




